Mieczysław Komarnicki 


b. Słuchacz Medycyny, 


przeżywszy lat 27, po dlugićj słabości, opatrzony ss. Sakramentami, prze- 
niósł sie do wieczności dnia 23 Grudnia 1875 r. 


Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Łazarza nastąpi dnia 26 b. m. t. j. w Niedzielę o godz. 36 


popołudniu wprost na cmentarz — na które Kolegów i Znajomych zaprasza sie. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


